CAMPEONATO ESPANHOL - 2021/2022 


4º RODADA 


Osasuna Valência 


12/09/2027 ds 11:15 

48 Ricardo De Burgos Bengoetxeo 
O estádio et sador cirunea) 

NV 15.221 


Moncayola 
(3! Maximiliano Gómez 
carlos Soler 
Lucas Torró 
Aridane (contra) 
Gonçalo Guedes 
David García 
Darko BraSanac (gol anulado) X 
Omar Alderete 
Sergio Herrera D 
1 Omar Alderete 
Moncayola 


Ls Estatísticas 
Osasuna Valência 
56 Posse de bola (%) “a 
369 Total de passes 288 
Passes corretos (%) 
Total de chutes 
Chutes no gol 
Escanteios 


Faltas cometidas 


à Escalações 
Osasuna Valência 


1 Sergio Herrera & 28. Giorgi Mamardashvili 
2. Nacho Vidal 2. Thierry Correia 
5. David Garda (o) D 5. Gabriel Paulista 
23, Aridane (gy Via Gayá ro 
4 39. Manu Sánchez 4 15. Omar Alderete q) 6 
7. Moncayola 4 & Hugo Guillamón 
8, Darko Brasanac 410. Carlos Soler & 
Via. Rubén García 417. Denis Cheryshev 
4 22, Robert Ibáfy 18. Daniel Wass 
4 24. Lucas Torró & 47. Gonçalo Guedes 4 
Vis Kike 9. Maximiliano Gómez 13 


Banco de Reservas 


13. Juan Pérez 13. Jasper Cillessen 
3 Juan Cruz 3 Toni Lato 
4 Unai García f 12. Mouctar Diakhaby 
6 Oier 120. Dimitri Foulquier 
fis. Cote 4. Yunus Musah 
32. Jesús Areso 8 Uros Raéié 
110. Roberto Torres 23. Jason 
tí. lhigo Pérez 27. Koba Koindredi 
28. Jav Martínez 11. Hélder Costa 
9. Chimy Ávila 15. Hugo Duro 
17. Ante Budimir 21. Manu Vallejo 
1 19.Javi Ontiveros 1 22. Marcos de Sousa 





